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Yazan:  Ahmet  Gunaydm  -  6Haziran2018 


ilgemize  ziyarete  gelen  Saglik  Bakam  Dr.  Ahmet  Demircan  teravih  namazi  sonrasi  camii 
bahgesinde  vatanda§lar  ile  sohbet  etti 

5  Haziran  2018  Sail  giinii  teravih  namazi  giki§inda  Saglik  Bakam  Dr.  Ahmet  Demircan, 
ilmiz  Valisi  Dr.  Osman  Varol,  ilge  Kaymakami  Kudret  Kurnaz,  AK  Parti  adaylari,  il  ve  ilge 
yonetimi  vatanda§lar  ile  bir  araya  geldi. 

Merkez  Qar§i  Camii  bahgesinde  24  Haziran  'da  yapilacak  segimlerin  onemini  agiklarken  , 
1920'den  guniimuze  kadar  lilkemizde  Demokrasi  ve  Cumhuriyetin  gegirdigi  evreleri  dile 
getirdi.  Saglik  Bakanligimn  gali§malarini  anlatan 

Saglik  Bakam  Demircan  ,  24  Hazran  segimlerinde  Cumhur  Ba§kam  Recep  Tayyip  Erdogan 
ve  Ak  Parti  milletvekilleri  igin  nasil  oy  kullamlacagim  anlaratak,  oy  istedi. 

Bakan  Demircan'in  cami  bahgesinde  siyaset  yapmasi  ilge  halkinm  tepkilerine  neden  oldu. 
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Yorum  Ekle 
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Ahmet  Gunaydin 
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